⑥ 掲 載 商 品 の うち 、 ス プリ ング ドラ イブ モデ ル (SBGC001・003・004・005・007、SBGE001・005・011・015、SBGA001・003・011・029・031・041・059) と メカ ニカ ル モ デ ル (SBGH001・ 
005・013、SBGR067・069、SBGW037・038) 以外 は すべ て クオ ー ツ で す 。⑨ ス メカ ニカ ル モ デ ル の 特性 上 、 ご 使用 に な る 条件 (携帯 時 間 、 温 度 、 腕 の 動き 、 強 い シ ョ ッ ク や 振動 な ど ) に 
よっ て は 、 記 載 の 精度 の 範囲 を 超え る 場合 が あり ます 。⑨2 年 間 の メー カー 保証 つき で す 。 お 買い 上 げ 後 に 別途 お 送り し ます 保証 書 を 必ず ご 確認 (だ さい 。③ ご 使用 に 際 し て は 、 付 属 の 
取扱 説明 書 を よく お 読み くだ さい 。⑥ 掲 載 の クォーツ モデ ル に あら か じ め エ モッ ト さ れ て いる 電池 は 、 機 能 ・ 性 能 を チェ ッ ク す る た め の モ ニタ ー 用 電池 で す 。 〇 ③ 「 ル ミ プ ライ ト 」 と は 、 太 陽光 や 
照明 の 明か り を 短 時 間 ( 約 10 分 間 :500 ル クス 以上 ) で 吸収 し て 蓄え 、 暗 い 中 で 長 時 間 ( 約 3 一 5 時 間 ) 発光 する 蓄光 塗料 で す 。 発 光 し は じ め た 時 の 明る さ は 、 従 来 の 蓄光 塗料 と 比べ 
格段 に 明る く 、 長 く 光り 続け ます 。 ま た 劣化 が 少な く 半 永久 的 に 使え ます 。 〇 「 耐 磁 ] 表示 は 、 日 常 生 活 に お ける 磁気 製品 の 影響 を 防ぐ 保証 水準 で 、 直 流 磁界 4.800A/m に 耐え られ る 
性 能 を 表し て いま す 。 〇 掲載 商品 の 色調 は 印刷 物 に つき 、 一 部 実物 と は 異な る 場合 が あり ます 。 〇 予告 な く 仕 様 及び 価格 等 が 変更 され る 場合 が あり ます 。 あ ら か じ め ご 了承 くだ さい 。 
に この 印刷 物 の 無断 転載 を 禁じ ます 。 (イン ター ネッ ト 告 知 等 )⑥ 掲 載 商 品 の 価格 は 2012 年 4 月 現在 の メー カー 希望 小売 価格 に 消費 税 相当 額 を 含め た 総額 を 表示 し て いま す 。 


エコ マー ク 商 品 
※ エ コマ ー ク 商品 と は 、 財 団 法人 日 本 環境 協会 が 環境 保全 に 役立つ と 認め た 商品 で す 。 
担 の 低減 に 配慮 し て いま す 。 
の 柏 内 の 表示 は 環境 保全 上 の 効果 を 表し て いま す 。 
・「 エ コマ ー ク 認定 番号 」 は 機能 ご と に 決め られ て いま す 。 

06 134 004 - スプ リン グ ド ラ イブ 

06 134 007 - メカ ニカ レ 
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ロ 
ミッ クス 

貴 任 ある 木質 資源 を 
使用 し た 紙 


SS FSC* C023103 


この 印刷 物 は 、 環 境 に 配慮 し た 紙 と 大 豆油 イン キ を 使用 し て いま す 。 


セイ コー ウオ ッ チ 株 式 会 社 
www.seiko-watch.co.jp/gs/ 
人 @ 掲 載 商 品 に つい て の お 問い 合わ せ は 、 お 客 様相 談 室 まで 。 


グラ ンド セイ コー 専用 フリ ー ダ イヤ ル 0120-302-617 
受付 時 間 ( 月 曜 一 金曜 )9:30 一 21:00、( 土 曜日 曜 : 祝 日 )930 一 17:30 


携帯 電話 ・PHS か 66 ご 利用 可能 で す 。 
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Grand SeiKo 


iaster Shob 11odel Collectton 


原点 を 究め る 。 頂点 を 目指 す 。 


7 で 


ご マン 
Gramd eiKo 
AUTOMATI ご 
上 旨 丘 AT 36OOO 


人 生 の 伴 何 と し て の 腕時計 に 
求め られ る も の は 何 か 。 


正確 で ある こと 。 美しい こと 。 見 や すい こと 。 


そし て 、 そ の すべ て を 
誰 に も 真似 で き な い 高い レベ ル で 実現 する た め に 。 


since 1960 


ーー @$ 


= ao @④ramd SeiRQ 


9S メカ ニカ ル 


MECHANICAL 


毎日 使え る 実用 的 な 機械 式 時 計 。 
その 最高 峰 を つく り た か っ た 。 


9S メ カニ カル ムー プ メ ント 


スイ スク ロ ノ メー ター 規格 と 

同等 の 基準 を 設定 し た 初代 グラ ンド モイ ュー。 
その 精神 は 、 現 代 の 9S メ カニ カル ムー プ メ ント に 
継承 きれ て いま す 。 数 字 だ け の 高 精度 で は な く 、 
毎日 、 行 動 を 伴 に し て も 維持 で きる 高 精度 の 

た め に 、 さ る ま ざ ま な 最新 技術 を 投入 し た 

21 世 紀 の 機 械 式 ム ー プ メン ト で す 。 


1998 年 に 開発 きれ た 9S ム ー プ メン ト は 、 

その 後 6 進 化 を 続け 、 

2006 年 に は 、 約 72 時 間 と いう 長い 持続 時 間 と 
巻き 上 げ 効 率 の 向上 の 両立 を 実現 し まし た 。 

そし て 2009 年 に 登場 し た の が 、 こ の キャ リバ ー9S85。 
それ は 実に 41 年 振り に グラ ンド セイ コー の た め に 
新規 開発 され た 10 振 動 ム ー プ メン ト 。 
精度 を は じ め 、 る ま ざ ま な 利点 を も つ 10 振 動 ム ー プ メン ト 
で す が 、 そ れ を 難 ら せる こと が で きた の は 、 

主要 な 部 品 の た め の 新しい 素材 や 、 加 工 技術 の 
飛躍 的 向上 が 実現 で きた か 6 で し た 。 


9S ム ー ブ メ ント こそ 、 
真 の マニ ュ フ ァ ク チュ ー ル に し か つく れ な い 


グラ ンド モイ コー メカ ニカ ル ハ イ ビ ー ト 36000 

「36000」 は 、 機 械 式 腕時計 の 精度 を 決め る 「 て ん ぶ ポ 」 の 1 時 間 の 振動 数 。 こ れ が 8 振動 の 時 計 な 6 

メカ ニカ ルム ー プ メン ト で ある と 自負 し て いま す 。 この 数 字 は 28800 に な る 。 な ぜ 振 動 数 が 多く な る と 精度 が 高く な る の か と いえ ば 、 自 ら が 高速 で 動く 《 た め 、 
外部 の 動き の 影響 が 減る か ら 。 し か し 、 加工 精度 を は じ め 、 部 品 品 質 が 高く な けれ ば 、 高 振動 は 
実現 で きま せん 。 こ の 10 振 動 グ ラン ドモ イコ ユー こそ 、 マ ニュ ファ クチ ュー ル で ある こと の 証 。 
エネ ルギー を 蓄え る 動力 ぜん まい 。 優れ た 特性 を も る つ 新 素材 の 開発 が 10 振 動 を 実現 し た 。 


10 振 動 の キャ リバ ー9S85 ー 2 SBGH001 577,500 円 ( 税 抜き 550.000 円 ) 
自動 巻 9S85 搭 載 ( 手 巻 つき ) ステ ン レ スケ ー ス ・ パ ンド シー スル ー・ ス クリ ュー バック ねじ ロ ッ ク 式 りゅう ず 
デュ アル カー プ サフ ァ イ ア ガラ ス ( 内 面 無 反 射 ユ ー テ ィング ) 日 常 生活 用 強化 防水 (10 気 圧 ) ワン プッ シュ 三 っ 折れ 中 留 面 磁 
最大 巻 上 時 約 55 時 間 持続 静 人 的 精度 平均 日 差 +5 一 -3 秒 石 数 37 石 ケー ス サ イズ :40.2mm 重き 151g 厚 き 13.0mm か ん 幅 :20mm つ ) 


※ グ ラン ドモ イコ ユー 独自 の 規格 に 基づき 、 工 場 出荷 前 に ムー プ メ ント 単体 の 状態 で 、6 姿 勢 差 ・3 温 度 差 の 条件 下 で 測定 し た 場合 の 精度 で す 。 ICE75) 
実際 に ぉ 客 様 が ご 使用 に な る 環境 下 で の 精度 (携帯 精度 ) と は 異な り ます 。 携帯 され た 場合 の 精度 は 日 差 +8 一 -1 秒 を 目安 と し て いま す 。 06134007 


9S メカ ニカ ル | 


グラ ンド セイ ユー メカ ニカ ル ハ イ ビ ー ト 36000 


この グラ ンド セイ コー に 搭載 され て いる ハイ ビー トム ー プ メン ト が つく られ て いる 工房 は 、 岩 手 県 の 二 石 に あり ます 。 
案 石 か 6 望む 岩手 山 、 そ の 生 線 を イメージ し た 精 弘 な パタ ー ン が 、 こ の 黒い 文字 板 に は 刻ま れ て いま す 。 搭載 し て 
いる ムー プ メ ント は 、 前 ペー ジ の モデ ル と 同じ く 10 振 動 の キャ リバ ー 9S85。 そ れ は 、1968 年 に グラ ンド モイ コー に 
搭載 され た 10 振 動 メ カニ ズム の 「 復 活 ] で は な 〈、 よ り 確 実に 高 振動 化す る た め の 新しい 機構 が 組み 込ま れ て いま す 。 
4 安定 し た 精度 を 実現 する た め に 脱 進 機 ( ア ンク ル 、 が ん ぎ 車 ) を 改良 。 


SBGH005 577,500 円 ( 税 抜き 550.000 円 ) 

自動 巻 9S85 搭 載 ( 手 巻 つき ) ステ ン レ スケ ー ス ・ バ ンド シー スル ー・ ス クリ ュー バック ね ビ ロ ッ ク 式 りゅう ず 

デュ アル カー プ サファ イア ガラ ス ( 内 面 無 反射 コ ング ) 日 常 生活 用 強化 防水 (10 気 圧 ) ワン 三 っ 折れ 中 留 重 磁 

最大 巻 上 時 約 55 時 間 持寺 静 的 精度 “平均 日 差 +5 一 -3 秒 石 数 37 石 ケー ス サ イ ズ :40.2mm 重き :151g 厚 き :13.0mm か ん 幅 :20mm 

※ グ ラン ド 独自 の 規格 に 基づき 、 工 場 出 荷 前 に ムー プ メ ント 単体 の 状態 で 、6 姿 勢 差 ・3 温 度 差 の 条件 下 で 測定 し た 場合 の 精度 で す 。 
用 に な る 環境 下 で の 精度 (携帯 精度 ) と は 異な り ま す . 携 帯 され た 場合 の 精度 は 日 差 +8 一 -1 秒 を 目安 と し て いま す 。 


@rand Seiko 
AUTOMATIC 
HIFBEAT 36000 


グラ ンド セイ コー メカ ニカ ル ハ イ ビ ー ト 36000 クラ シッ ク 


か つて セイ コー を 代表 し た 「 ク ラウ ン 」、「 クロノス 」。 こ れ ら の 機種 の 開発 で 培 わ れ た 技術 が 、 や が で 

「 グ ラン ドモ イ コー」 に 結実 する こと に な り ま す 。 その 先輩 た ち へ の オマ ー ジ ュ と し て 生ま れ た この グラ ンド セイ ユー は 、 
先行 機種 に 共通 し て いた デザ イン 要素 で ある 柔らか い 色 彩 の 文字 板 と 視認 性 の 高い アラ ビア 数 字 を 採用 。 
どこ か な つか し さる を 感 じゃ せな が ら 、 機 械 式 高 性 能 ム スープ メン ト で 確か な 時 を 刻み 続け ます 。 

< 腕時計 の 本 体 と バンド を つなぐ 「 か ん 和 足 」 . こ の 部 分 も ザラ ツ 研 磨 と いう 手法 で 鏡 の よう に 磨き カ げ られ る 。 


SBGH013 609,000 円 ( 税 抜き 580.000 円 ) 

自動 巻 9S85 搭 載 ( 手 巻 つ き ) ステ ン レ スケ ー ス クロ コ ダ イ ルパン ド シー スル ー バ ッ ク (6 つ ね じ 留 ) 

ポッ クス 型 サ ファ イア ガラ ス (内 面 無 反射 ユー ティ ング ) 日 常 生活 用 防水 ワン プッ シュ 三 っ 折れ 中 留 面 穫 

最大 巻 上 時 約 55 時 間 持 続 静 的 精度 ※: 平 均 日 差 +5 一 -3 秒 石 数 37 石 ケー ス サ イ ズ :39.5mm 重き :85g 厚 き 13.1mm か ん 幅 :19mm 

※ グ ラン ド セ イ コー 独自 の 規格 に 基づき 、 工 場 出 荷 前 に ムー ブ メ ント 単体 の 状態 で 、6 姿 勢 差 ・3 温 度 差 の 条件 下 で 測定 し た 場合 の 精度 で す 。 

実際 に ぉ 客 様 が ご 使用 に な る 環境 下 で の 精度 (携帯 精度 ) と は 異な り ます . 携帯 され た 場合 の 精度 は 日 差 +8 一 -1 秒 を 目安 と し し て いま す 。 06134007 


Grand SeiKo 


グラ ンド モイ コー 手 巻 メ カニ カル ホワ イト ゴー ルド モデ ル 


この グラ ンド セイ ユー を 形容 する な ら ば 「 シ ンプ ル 」 と いう 一 言 に 尽き ます 。 

し か し その シン プル は 単純 で ある こと を 意味 し な い 。 18 金 ホワ イト ゴー ルド と いう 碑 沢 で あり な が ら 
清新 な 輝き を 持つ 素材 、 初 代 か ら 継承 され て きた 腕時計 の 本 質 を 象徴 する 造形 美 、 そ し て 
9S64 と いう 安定 し た 高 精度 を 実現 し た 最新 の メカ ニカ ルム ー プ メン ト 。 こ れ は ほど と 豊か 沢 な 
「 シ ンプ ル 」 を 体現 し た 腕時計 が ある で し ょ うか 。 時 代 を 超越 する 本 質 を 求め る 大 人 た ちの た め に 。 
秒針 は プル ー ス チー ル . こ の 青 の 色合い は 、 焼 成 温度 と 時 間 に よっ て 微妙 に 変化 する 。 


SBGW037 1.470,000 円 ( 税 抜き 1.400.000 円 ) 

9S64( 手 巻 ) 搭 載 18K ホ ワイ ト ゴ ー ル ド ケ ー ス クロコダイル バン ド 18K ホ ワイ ト ゴ ー ル ド り ゅ うず * 美 錠 シー スル ー バ パック (6 つれ ねじ 留 ) 
ポッ クス 型 す サフ ァ イ ア ガラ ス ( 内 面 無 反 射 ユ ー テ ィング ) 日 常 生活 用 防水 耐 磁 最大 巻 上 時 約 72 時 間 ( 約 3 日 間 ) 持 焼 

静 的 精 | 均 日 差 +5 一 -3 秒 石 数 24 石 ケー ス サ イ ズ :37.3mm 重き :88g 厚 さ :11.6mm か ん 幅 :19mm 


※ グ ラン ドモ イコ ユー 独自 の 規格 に 基づき 、 工 場 出 荷 前 に ムー プ メ ント 単体 の 状態 で 、6 姿 勢 差 ・3 温 度 差 の 条件 下 で 測定 し た 場合 の 精度 で す 。 


実際 に お 客 様 が ご 使用 に な る 環境 下 で の 精度 (携帯 精度 ) と は 異な り ま す 。 携 帯 さ れ た 場合 の 精度 は 日 差 +10 一 -1 秒 を 目安 と し て いま す 。 


グラ ンド セイ コー 手 巻 メカ ニー カル イエ ロー ゴー ルド モデ ル 


この グラ ンド モイ コー の 金色 を 形容 する の は 、 豪 午 より 威厳 と いう 言葉 が ふる わし い 。 

超 鏡 面 に 磨き 上 げ ら れ た ベゼル 、 エッ ジ が 効い た 針 の 光 と 陰 。 圧 倒 的 な 存在 感 は 18 金 イエ ロー ゴー ルド 
と いう 貴金属 だ け で な く 級 密 な 造形 に よっ て 裏打ち る れ て いま す 。 その 心臓 も また 、 素 材 か ら 6 一 新 さ れ た 
ぜん まい 、 不 可能 だ っ た 微細 加工 を 実現 し た 金属 成形 技術 な ど 、 最 先端 の テク ノロ ジー か 6 成り 立ち 、 
安定 し た 高 精度 を 維持 し 約 72 時 間 分 の エネ ルギー を 蓄え る こと に 成功 し て いま す 。 

シー スル ー バ ッ ク の サフ ァ イ ア ガラ ス 部 分 に は 、 獅 子 の 紋章 が 浮か びあ が る 。 


SBGW038 1.365,000 円 ( 税 抜き 1.300.000 円 ) 

9S64( 手 巻 ) 搭載 18K イ エロ ー ゴ ー ル ド ケ ー ス クロコ ダイ ル バ ン ド 18K1 イ エロ ー ゴ ー ル ド り ゅ うず ・ 美 錠 シー スル ー バ ッ ク (6 つ ね じ 留 ) つ 』 
ポッ クス 型 サ ファ イア ガラ ス (内 面 無 反射 ユー ティ ング ) 日 常 生活 用 防水 耐 磁 最大 巻 上 時 約 72 時間 ( 約 3 日 間 ) 持 半 ( 可 守 *) 
静 的 精度 ※: 平 均 日 差 +5 一 -3 秒 石 数 24 石 ケー ス サ イ ズ :37.3mm 重き :87g 厚 き :11.6mm か ん 幅 :19mm 96134007 


※ グ ラン ドモ イコ ユー 独自 の 規格 に 基づき 、 工 場 出荷 前 に ムー プ メ ント 単体 の 状態 で 、6 姿 勢 差 ・3 温 度 差 の 条件 下 で 測定 し た 場合 の 精度 で す 。 
実際 に お 客 様 が ご 使用 に な る 環境 下 で の 精度 (携帯 精度 ) と は 異な り ます 。 携 帯 され た 場合 の 精度 は 日 差 +10 一 -1 秒 を 目安 と し て いま す 。 


rand Seiko 
AUTOMATIC 


グラ ンド セイ コー メカ ニカ ル 自 動 巻 3DAYS アク ティ ブ 


黒く 引き 締まっ た フェ イス と りゅう ず ガ ー ド 。 デザ イン に 限っ て いえ ば 、 そ の ふた つが この 若い 腕 に も 似合う 
グラ ンド セイ コー の 特徴 し いえ る か も し れ ま せん 。 し か し 、 こ こ に 搭載 され て いる の は 、 キャ リバ ー 9S65。 
精密 に 時 を 刻み 続け る 小宇宙 と も いえ る ムー プ メ ント を 構成 する あら ゆる 要素 を 見 直す 。 そ し て 高 精度 で 
ある だ け で な く より 実用 的 に 進化 きせ 続け る 。 すべ て の グラ ンド モイ ュー に 共通 する 精神 に 貰 か れ た 
この ムー プ メ ント こそ が この 腕時計 の 最大 の 特徴 で す 。 

視認 性 を 高め る 赤く マー キン グ さ れ た 秒針 の 先端 と 、 文 字 板 の 長い イン デック ス 。 


SBGR067 399,000 円 ( 税 抜き 380.000 円 ) 

自動 巻 9S65 搭 載 ( 手 巻 つき ) ステ ン レ スケ ー ス ・ パ ンド シー スル ー・ ス クリ ュー バッ ク ね じ ビ ロ ッ ク 式 りゅう ず 

サフ ァ イ ア ガラ ス ( 内 面 無 反射 ユー ティ ング ) 日常 生活 用 強化 防水 (10 気 圧 ) ワン プッ シュ 三 つ 折れ 中 留 耐 磁 

最大 巻 上 時 約 72 時 間 ( 約 日間) 持続 静 的 精度 ※ 平 均 日 差 +5 一 -3 秒 石 数 35 石 ケー ス サ イ ズ :39.0mm 重き :158g 厚 :121mm か ん 幅 :19mm 
自 の 規格 に 基づき 、 工 場 出荷 前 に ムー プ メ ント 単体 の 状態 で 、6 姿 勢 差 ・3 温 度 差 の 条件 下 で 測定 し た 場合 の 精度 で す 。 
用 に な る 環境 下 で の 精度 (携帯 精度 ) と は 異な り ま す . 携 帯 され た 場合 の 精度 は 日 差 +10 一 -1 秒 を 目安 と し て いま す 。 


WM 洋 
N | 


議 M: 


グラ ンド セイ コー メカ ニカ ル 自 動 巻 3DAYS アク ティ ブ 


まず この グラ ンド セイ ュー は 、 左 の ペー ジ に 掲載 きれ て いる モデ ル と 文字 板 の 色 以外 は 同じ デザ イン に 
見 える 。 次 に 、 よ く 見 る と 隣 の モデ ル と 異な り 秒針 が プル ー ス チー ル で ある こと に 気がつく 。 

厚 銀 の ダイ ヤル と プル ー ス チー ル が 演出 する 端整 で ター ル な 表情 。 も ちろ ん 、 そ の 内 側 に 

熱い 魂 を 秘め て いる と いう 点 で は 左 の ペー ジ の グラ ンド セイ コー と 同じ で す 。 

真 の マニ ュ フ ァ ク チュ ー ル だ けが つく る こと の で きる 9S65 と いう 名 の 熱い 魂 を 。 

文字 板 の 外 周 部 分 は 、 内 側 と は 異な る 仕上 げ が 施さ きれ て いる 。 


SBGR069 399,000 円 ( 税 抜 き 380.000 円 ) 

自動 巻 9S65 搭 載 ( 手 巻 つき ) ステ ン レ スケ ー ス ・ パ ンド シー スル ー・ ス クリ ュー バッ ク ね ビ ロ ッ ク 式 りゅう ず CE 
サフ ァ イ ア ガラ ス ( 内 面 無 反 射 コー ティ ング ) 日 常 生活 用 強化 防水 (10 気圧 ) ワン プッ シュ 三 っ 折れ 中 留 面 残 594024 
最大 巻 上 時 約 72 時 間 ( 約 3 日 間 ) 持 続 静 的 精度 ※※ 平 均 日 差 +5 一 -3 秒 石 数 35 石 ケー ス サ イ ズ :390mm 重き :158g 厚 :12.1mm か ん 幅 :19mm 
※ グ ラン ドモ イコ ー 独 自 の 規格 に 基づき 、 工 場 出 荷 前 に ムー プ メ ント 単体 の 状態 で 、6 姿 勢 差 ・3 温 度 差 の 条件 下 で 測定 し た 場合 の 精度 で す 。 
実際 に お 客 様 が ご 使用 に な る 環境 下 で の 精度 (携帯 精度 ) と は 異な り ま す 。 携 帯 され た 場合 の 精度 は 日 差 +10 一 -1 秒 を 目安 と し て いま す 。 
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9R スプ リン グ ド ラ イブ 


SPRING DRIVE 
グラ ンド セイ コー が 

手 に 入れ た 第 三 の 心臓 に つい て 、 
お 話し ます 。 


スプ リン グ ド ラ イブ クロ ノ グ ラ フ 9R86 SNSS し 2 * @nand Seiko yr 
3 ン ee の 


9R ス プリ ング ドラ イブ ムー プ メ ント 較 、  / 「N 全 、- し 


ぜん まい が は ほど ける 力 を 、 機 械 式 時 計 で 

使わ れ て いる て ん ぶ で は な く 〈、 水 品 振動 子 で 制御 する 。 
この アイ デア を 実現 する た め に 必要 だ っ た の は 

桁 違 い の 加工 精度 と 省エネ ルギー 技術 の 進化 で し た 。 
27 年 も の 歳 月 を か け て 開発 され た 

世界 に 類 を 見 な い 自 動 巻 スプ リン グ ド ラ イブ 
ムー ブ メ ント 。 それ は 、 流 れる 時 間 を その まま 

表現 する グラ ンド モイ コー の 第 三 の 心臓 で す 。 


上 に ある の が 、 自 動 巻 ス プリ ング ドラ イブ クロ ノ グ ラ フ 
ムー プ メ ント 。 

SS の ここ に は 、SEIKO の も う ひ と つの 歴史 が 生き て いま す 。 
それ は 1969 年 に SEIKO が 自動 巻 ク ロ ノ グラ フ 用 と し て は 
世界 に 先駆 け て 採用 し た 「 垂 直 ク ラッ チ 式 」 に よる 
動力 伝達 方 式 。 それは 計測 の スタ ー ト を 、 より 確実 に する 
メカ ニズム で 、 高 精度 な スプ リン グ ド ラ イブ に ふさわしい 
クロ ノ グ ラ フ を つく る た め に 搭載 され た も の 。 

スプ リン グ ド ラ イブ と 垂直 クラ ッ チ 。 
独創 の ふた つの 歴史 が 、 こ の ムー ブ メ ント の な か に 、 
息づい て いま す 。 


スプ リン グ ド ラ イブ GMT 9R66 


9R スプ リン グ ド ラ イブ 


スプ リン グ ド ラ イブ の 改 導 

これ 6 の 山 の 連なり を デザ イン し ) モデ ル の 純白 の 文字 板 は 、 山々 に 

降り 積もる 新雪 て 、 自 い 世 界 を 音 も な く 消 る 、 青 く 焼き 付け られ た 秒針 。 
た 「 ブ ライ トチ 2 


9R スプ リン グ ド ラ イブ 


ーW (4 


@rand Seiko 


SPRNG DRIVE 


グラ ンド セイ コー スプ リン グ ド ラ イブ プラ イト チタ ン モ デル 
独自 の 駆動 方 式 え スプ リン グ ド ラ イブ 。 着想 か 6 まで 二 十 年 以上 の 歳 月 が か か っ た 


この 独創 的 な 機構 の 故郷 は 、 北 テル プス を 望む 信州 ・ 諏 訪 地方 。 

純白 の 文字 板 を これ 6 の 山々 に 隆 り 積もっ た ば か り の 雪 に 見 立て 、 そ の 新雪 の 世界 に 

射 し 込む 朝日 を 1 メージ し た の が 黄金 色 の 針 と イ ス 。 こ の 白 と 金 が 織り な す 品 格 だ け で な く 〈、 
2 プラ イト チタ ン の 軽 さと 美しき も 、 こ の グラ ンド モイ ュー の 大 切な 個性 の ひと つ で す 。 

4 品格 を まとっ た 美しい 白 と 金 の コン トラ スト は 視認 性 に も 配慮 し て いる 。 

SBGA059 577,500 円 ( 税 抜き 550.000 円 ) 
ーー 6 自動 巻 スプ リン グ ド ラ イブ 9R65 搭 載 ( 手 巻 つき ) プラ イト チタ ン ケ ー ド シー スル ー・ ス クリ ュー バッ ク 
drand SeiRQ ね ビ ロ ッ ク 式 りゅう ず デュ アル カー プ サ フ ァ イ ア ガラ ス ( 内 面 無 反射 ユー ティ ング ) 


SPRING DRIVE ト 日 常 生 活用 強化 防水 (10 気 圧 ) ワン プッ シュ 三 っ 折れ 中 留 面 磁 最大 巻 上 時 約 72 時 間 ( 約 3 日 間 ) 持 続 ( 
精度 : 平 均 月 差 ょ 15 秒 (日 差 よ 1 秒 相当 ) 石 数 30 石 ケー ス サ イ ズ :41.0mm 重き :100g 厚 ぉ :12.5mm か ん 幅 :20mm 


グラ ンド セイ コー スプ リン グ ド ラ イブ プライ トチ タン モデ ル 


強く 、 美しく 、 軽い の 。 こ の グラ ンド セイ ユー の 素材 は プラ イト チタ ン 。 鏡 の よう に 磨き あげ られ て いる の で 、 
ステ ン レ ス か と 思わ れ が ち で す が 、 手 に 取っ て みれ ば な る ほど これ は チタ ン の 軽 さ 。 高 品位 な 質感 と 
重量 の 絶妙 な バラ ンス を 実現 し た プラ イト チタ ン 。 し か も る スプ リン グ ド ラ イブ 。 6 し 誰か の シャ ツ の 袖口 か ら 6、 
この グラ ンド セイ ユー が 見 えた ら 、 そ の 人 は 、 確 か な 価値 を 見 抜く 力 の 持ち 主 。 

4 長針 と 短針 そ を し て イン デック ス に は 、 ル ミ プ ライ ト つ き 。 

SBGA041 577,500 円 ( 税 抜き 550.000 円 ) 


自動 巻 ス プリ ング ドラ イブ 9R65 搭 載 ( 手 巻 つき ) プラ イト チタ ン ケ ー ス ・ パ ンド シー スル ー・ ス クリ ュー バッ ク ね ビ ロ ッ ク 式 りゅう ず ER 
デュ アル カー プ サ フ ァ イ アガ ラス (内 面 無 反射 ユー ティ ング ) ルミ プラ イト つき 日常 生活 用 強化 防水 (10 気 圧 ) M 


ワン プッ シュ 三 っ 折れ 中 留 古 友 最大 巻 上 時 約 72 時 間 ( 約 3 日 間 ) 持 続 精度 : 平 均 月 差 =15 秒 (日 差 よ 1 秒 相当 ) (eee) 
石 数 30 石 ケー ス サ イ ズ :41.0mm 重き :100g 厚 き :12.5mm か ん 幅 :20mm 06134004 


Grand Seil 


SPRING DRIVE 


GMT 


グラ ンド モイ ユー スプ リン グ ド ラ イブ GMT 


一 見 、 普通 の スプ リン グ ド ラ イプ モデ ル に 見 える 。 し か し よく 見 る と 、 青く 焼き 付け られ た 太い 針 に 
気づく 。 こ の 青い 針 は な ん だ ろう 。 文字 板 の 周囲 に 配置 きれ て いる 24 時 間 表 示 の 控え 目 な 数 字 。 
も し か する と この グラ ンド セイ ユー は GMT※ な の で は な いか 。 そう 、 青 い 針 は 24 時 針 。 ス プリ ング 
ドラ イブ と GMT 機能 を 備え を て いる の に 、 オ クス な 表情 と いう と ころ が いい と 思い ませ ん か 。 

4 24 時 針 の 先端 は 、 文 字 板 の 表示 を 見 に くく する こと が な いよ う 、〈 り 抜か れ て いる 。 


SBGE005 525,000 円 ( 税 抜き 500.000 円 ) 

自動 巻 ス プリ ング ドラ イブ 9R66 搭 載 ( 手 巻 つ き ) ステ ン レ スケ ー ス ・ パ ンド シー スル ー・ ス クリ ュー パッ 
デュ アル カー プ ブサ ファ イア ガラ ス ( 内 面 無 反射 ユー ティ ング ) 日 常 生活 用 強化 防水 (10 気圧) ワン 
最大 巻 上 時 約 72 時 間 ( 約 3 日 間 ) 持 続 精度 : 平 均 月 差 よ 15 秒 (日 差 ょ 1 秒 相当 ) 石 数 30 石 
ケー ス サ イズ :41.0mm 重き :157g 厚 :13.8mm か ん 幅 :20mm 

%GMT (=Greenwich mean time) 機能 と は 、 時 針 と 24 時 針 が を それぞれ 別 の 時 刻 を 示す こと で 、 時 差 の ある 2 つの タイ ム ゾ ー ン の 。 (axsxc) 
時 刻 を 表示 で きる 機能 の こと で す 。 6ia4o04 


グラ ンド セイ コー スプ リン グ ド ラ イブ GMT 


この モデ ル も 前 ペー ジ と 同じ GMT※ 機 能 を も つ グ ラン ドモ イ ュー。GMT 機 能 で 用 いる 24 時 針 は 、 漆 黒 の 文字 板 に 
映え る 赤 で す 。 この 24 時 針 と 時 針 を 同じ 時 刻 に 設定 し て お き 、 海外 に 出かけ る と き は 、 分 針 と 秒針 を 止め ず に 
時 針 を 一 時 間 単 位 で 動か す 機 構 を 使っ て 、 滞 在 する 国 の 時 刻 に 合わ せる 。 つま り 時 針 は 現地 時 間 を 、 

24 時 針 は 日 本 時 間 を 表示 。 異な る 速度 で 回 転 する 2 本 の 針 。 こ の 時 計 に は ふた つの 時 間 が 流れ て いる 。 
4 この 方 向 か ら 見 る と ケー ス が 「 逆 テー バー」 形状 で ある こと が わか る 。 こ れ が 手首 へ の 装着 感 を 高め る 。 

SBGE011 525,000 円 ( 税 抜き 500.000 円 ) 

自動 巻 スプ リン グ ド ラ イブ 9R66 搭 載 ( 手 巻 つき ) ステ ン レ スケ ー ス ・ バ ンド シー スル ー・ ス クリ ュー パック ね ビ ロ ッ ク 式 りゅう ず 

デュ アル カー プ サ フ ァ イ ア ガラ ス (内 面 無 反 射 コー ティ ング ) 日 常 生活 用 強化 防水 (10 気圧) ソン プッ シュ 三 っ 折れ 中 留 耐 科 

最大 巻 上 時 約 72 時 間 ( 約 3 日 間 ) 持 続 精度 : 平 均 朋 差 よ 15 秒 (日 差 よ 1 秒 相当 ) 石 数 30 石 ッ 
ケー ス サ イ ズ :41.0mm 重き :157g 厚 き :13.8mm か ん 幅 :20mm M 


※GMT (=Greenwich mean thme) 機能 と は 、 時 針 と 24 時 針 が を れ ぞ れ 別 の 時 刻 を 示す こと で 、 時 差 の ある 2 つの タイ ム ゾ ー ン の axzz4) 
時 刻 を 表示 で きる 機能 の こと で す 。 G6T34o04 


9R スプ リン グ ド ラ イブ 


@rand Sei 
SPRING DRIVE 


GMT 


グラ ンド セイ コー スプ リン グ ド ラ イプ GMT プラ イト チタ ン モ デル 


4 時 の 位置 に りゅう ず と カレ ンダ ー を も つこ の グラ ンド モイ ユー は 、 ス テン レス の 半分 の 重量 で 

純 チ タン の 1.5 倍 の 強 る を 実現 し た プラ イト チタ ン の GMT で す 。 艶 を 抑え た 精選 な 黒い 文字 板 に 、 
金色 の イン デック ス と 針 、 そし て 赤い GMT 針 。 凄み と ゆとり を 感じ きせ る デザ イン と 、 

スプ リン グ ド ラ イブ と いう 最も 先進 的 な 機構 、GMT と いう 機能 を 兼ね 備え た この 腕時計 は 、 

実力 ある 大 人 で な けれ ば 「 着 こなす 」 の は 難し いか も し れ ま せん 。 

この 腕時計 の 大 き な ケ ー ス を スマ ー ト に 見 せる 4 時 位置 りゅう ず 。 手 首 へ の 当たり と 操作 性 を 配慮 し た 。 

SBGE015 735,000 円 ( 税 抜き 700.000 円 ) 

自動 巻 ス プリ ング ドラ イブ 9R66 搭 載 ( 手 巻 つき ) プラ イト チタ ン ケ ー ス ・ バ ンド スク リュ ー バ パッ ク 4 時 位置 ね ヒロ ッ ク 式 りゅう ず 

両方 向 回 転 さ ぜん (サフ ァ イ ア ガラ ス つ き 、 ル ミ プ ライ ト つ き ) デュ アル カー ブサ ファ イア ガラ ス ( 内 面 無 反射 コー ティ ング ) ルミ プラ イト つき 
日 常 生活 用 強化 防水 (20 気 圧 ) ワン プッ シュ 三 つ 折 れ 中 留 耐 磁 最大 巻 上 時 約 72 時 間 ( 約 3 日 間 ) 持続 

精度 : 平 均 月 差 よ 15 秒 日 差 ょ 1 秒 相当 ) 石 数 30 石 ケー ス サ イ ズ :44mm 重き :122g 厚 き :14.7mm か ん 幅 :21mm 

※GMT (=Greenwich mean time) 機能 と は 、 時 針 と 24 時 針 が それ ぞ れ 別 の 時 刻 を 示す こと で 、 時 差 の ある 2 つの タイ ム ゾ ー ン の 


時 刻 を 表示 で きる 機能 の こと 。 き ら に 、 回 転 ベゼル を 回 すこ と で 、24 時 針 で 3 つ 目 の タ イム ゾー ン の 時 刻 も 読み 取る こと が で きる 。 [CS 
※ 回 転 ベゼル の 操作 感 は 、P20 の SBGE001 と 異な り ます 。 66134904 


グラ ンド セイ コー スプ リン グ ド ラ イブ GMT 


この グラ ンド セイ コー に は 5 本 の 針 が あり ます 。 スプ リン グ ド ラ イブ を 象徴 する 、 流れ る よう に 動く 秒針 。 
確か な 視認 性 を もつ 台 形 の 時 針 と 分 針 。 そ し て 時 分 針 と 重なっ て も その 存在 を 主張 する GMT※ の 
「 赤 い 矢 ]24 時 針 。 5 番目 の 針 は 、8 時 と 9 時 の 間にあっ て 駆動 エネ ルギー の 残 量 を 示す 

パワ ー リ ザー ブ ・ イ ンジ ケー ター 針 。 ス プリ ング ドラ イブ と いう 世界 に 類 の な い 革 新 の 心臓 で 動く GMT。 
この 時 計 は 世界 を 駆け る あな た の 腕 に 似合う 。 

両方 向 に 5 度 ず つ 回 転 する 実用 性 の 高い ベゼル は 、 高 い 寿 度 を も つ サ ファ イア ガラ ス で 覆 わ れ て いる 。 


SBGE001 577,500 円 ( 税 抜き 550.000 円 ) 

自動 巻 スプ リン グ ド ラ イブ 9R66 搭 載 ( 手 巻 つき ) ステ ン レ スケ ー ス ・ バ ンド スク リュ ー バ ッ ク 4 時 位置 ね ヒロ ッ ク 式 り ゅ うず 

両方 向 回 転ぶ ゼル ん ( サ ファイア ガラ ス つ き 、 ル ミ プ ライ ト つ き ) デュ アル カー プ サ フ ァ イ ア ガラ ス (内面 無 反射 ユ コーティング) ルミ プラ イト つき 
日 常 生活 用 強化 防水 (20 気 圧 ) ワン プッ シュ 三 つ 折れ 中 留 耐 磁 最大 巻 上 時 約 72 時 間 ( 約 3 日 間 ) 持続 ES 
精度 : 平 均 月 差 よ 15 秒 (日 差 よ 1 秒 相当 ) 石 数 30 石 ケー ス サ イ ズ :44mm 重き :177g 厚 き :14.7mm か ん 幅 :21mm 「 
※GMT (=Greenwich mean time) 機能 と は 、 時 針 と 24 時 針 が それぞれ 別 の 時 刻 を 示す こと で 、 時 差 の ある 2 つの タイ ム ゾ ー ン の (azZ) 
時 刻 を 表示 で きる 機能 の こと . さ 6 に 、 回 転 さ ぜん を 回 すこ と で 、24 時 針 で 3 つ 目 の タ イム ゾー ン の 時 刻 も 読み 取る こと が で きる 。 06134004 
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9R スプ リン グ ド ラ イブ 


グラ ンド モイ コー スプ リン グ ド ラ イブ ダイバーズ ウォッチ プライ トチ タン モデ ル 


過酷 な 環境 下 で 進化 し て きた SEIKO の ダイ バー ズ ウ オ ッ チ の 技術 と 、 最高 の 実用 時 計 を 目指 し 続け て きた 
グラ ンド モイ コー の 歴史 が ひと つ に な り ま し た 。 ダイ バー ズ ウ オ ッ チ と いえ ば 防水 性 能 に 優れ た 腕時計 と 
思わ れる か も し れ ま せん が 、 IS 規格 と ISO 規 格 が 要求 する 性 能 は 防水 だ け で な く 、 た と えば 、 
判読 性 、 耐 磁性 、 耐 衝撃 性 、 耐 熱 衝撃 性 な ど 多 岐 に わた っ て いま す 。 も っ と も 信頼 で きる 実用 時 計 を 
目指 し て 生ま れ た グラ ンド モイ コー ダイ バー ズ 。 都市 を タフ に 泳ぐ で 男 た ち へ 。 

< 回 転 ト ルク の むら を 解消 し 、 安 定 し た 高 精度 感 の 回 転 ベゼル 構造 は 、 高 い 操作 性 を 実現 し た 。 

SBGA031 703,500 円 ( 税 抜 き 670.000 円 ) 

自動 巻 ス プリ ング ドラ イブ 9R65 搭 載 ( 手 巻 つき ) プラ イト チタ ン ケ ー ス ・ バ ンド (一 部 硬質 ユー ティ ング 、 中 留 : 純 チタ ン と ステ ン レ スス チー ル ) っ = 
スク リュ ー バ ッ ク ね じ ロ ッ ク 式 りゅう ず 人 逆 回 転 防止 ギル サフ ァ イ ア ガラ ス ( 内 面 無 反射 コー ティ ング ) ルミ ブラ イト つき 1 


200m 空 気 潜水 用 防水 ワン プッ シュ ダ プ ル ロ ッ ク 中 留 (ダイ バー アジ ャ スタ ー つ き ) 耐 磁 最大 巻 上 時 約 72 時 間 ( 約 3 日 間 ) 持 寺 。 ( 記 二 24 
精度 : 平 均 月 差 よ 15 秒 (日 差 ょ 1 秒 相当 ) 石 数 30 石 ケー ス サ イ ズ :44.2mm 重き :137g 厚 き :14.0mm か ん 幅 :22mm 06134004 


LUIIIITI 時 
| 


D 


グラ ンド セイ コー スプ リン グ ド ラ イブ 。 ダイ バー ズ ウ オ ッ チ 


ダイ バー ズ ウ ォ オッ チ は 過酷 な 環境 下 で 使わ れる こと を 前 提 に つく られ て いま す 。 

タフ な 腕時計 で ある た め に は 、 長 期間 その 性 能 を 維持 する と いう 課題 を クリ ア し な けれ ば な り ま せん 。 
外 か 6 見 た だ け で は わか り ま せん が 、 こ の スプ リン グ ド ラ イブ ダイ バー ズ ウ オ ッ チ が 

「 着 脱 巻 真 パイ プ 」 構 造 を 採用 し た の は 、 強い 力 が か か る りゅう ず ま わり の 部 品 の メン テ ナ ン ス を 
容易 に する た めで す 。 

簡単 な 操作 で 中 留 の 長き を 調節 で きる ダイ バー アジ ャ スタ ー を 採用 。 

SBGA029 598,500 円 ( 税 抜き 570.000 円 ) 

自動 巻 ス プリ ング ドラ イブ 9R65 搭 載 ( 手 巻 つき ) ステ ン レ スケ ー ス ・ バ ンド (一 部 硬質 コー ティ ング ) スク リュ ー バ ッ ク EN 
ねじ ロッ ク 式 りゅう ず 逆 回 転 防止 べ マ ん サフ ァ イ ア ガラ ス ( 内 面 無 反射 コー ティ ング ) ルミ プラ イト つき 200m 空 気 潜水 用 防水 


ワン プッ シュ ダ プ ブル ロッ ク 中 留 (ダイ バー アジ ャ スタ ー つ き ) 耐 磁 最大 巻 上 時 約 72 時 間 ( 約 3 日 間 ) 持続 CC 
精度 : 平 均 月 差 よ 15 秒 (日 差 ょ 1 秒 相当 ) 石 数 30 石 ケー ス サ イズ :44.2mm 重き :201g 厚 :14.0mm か ん 幅 :22mm 66134004 
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グラ ンド セイ コー 捕 ス プリ ング ドラ イン クロ ク グ クラ ンド で ンク マニー ルド モデル 


75% の 金 に 、 銀 、 銅 を 加え て 、「 ピ ンク ゴー ルド 」 と 呼ば れる 貴金属 は 完成 し ほす 。 華やか で あり な が ら 
荘重 きも あわ せ も つこ の 品格 は 、 ス プリ ング ドラ イブ クロ ノ グ ラ フ と いう 世界 に た だ ひと つの ムー プ メ ント を 
内 に 秘め た グラ ンド モイ ュー に 、 新 し い 輝き を 与え て いる と いえ る か も し れ ま せん 。 8 本 の 針 を も つ 

複雑 な 機能 美 を シン プル に まとめ あげ た フェ イス が ふさ わし い の は 、 本 物 の 価値 を 知っ て いる 大 人 の 腕 。 


部 品 点数 416。 機 械 式 と 同じ く ぜ ん まい を 動力 源 と し て 輸 列 歯車 を 駆動 する が 、 て ん よぶ で は な く 水 晶 振動 子 で 正確 に 制御 する 。 


SBGC004 3,150,000 円 ( 税 抜き 3.000,000 円 ) 

自動 巻 ス プリ ング ドラ イブ 9R86 搭 載 ( 手 巻 つき ) 18K ビ ンク ゴー ルド ケー ス クロ コ ダ イ ルパン ド 18K ピ ンク ゴー ルド ワン プッ シュ 三 っ 折れ 中 留 

シー スル ー・ ス クリ ュー バッ ク ねじ ロ ッ ク 式 りゅう ず ・ ポ タン デュ アル カー プ サ フ ァ イ ア ガラ ス ( 内 面 無 反射 ユー ティ ング ) 日 常 生活 用 強化 防水 (10 気 圧 ) 
尉 雄 スト ッ プ ウォ ッ チ 機能 (30 分 計 12 時 間 計 ) 24 時 針 つき (GMT※ 表 示 可 能 ) 最大 巻 上 時 約 72 時 間 ( 約 3 日 間 ) 持 続 Eee 
精度 : 平 均 月 差 よ 15 秒 (日 差 ょ 1 秒 相当 ) 石 数 50 石 ケー ス サ イ ズ :43.5mm 重き :172g 厚 さ :16.1mm か ん 幅 :21mm YeJ 
※GMT (=Greenwich mean time) 機能 と は 、 時 針 と 24 時 針 が それ ぞ れ 別 の 時 刻 を 示す こと で 、 時 差 の ある 2 つの タイ ム ゾ ー ン の (es 
時 刻 を 表示 で きる 機能 の こと で す 。 05134004 


グラ ンド モイ コー スプ リン グ ド ラ イブ クロ ノ グ ラ フ プラ イト チタ ン モ デル 


鎧 、 欧 な ど 日 本 古来 の 武具 に も よく 見 6 れる 黒 と 金 の 組み 合わ せ 。 

この グラ ンド モイ コー の 印象 を ひと こと で 表現 する と 、「 重厚 な 大 人 の 交 ]」。 し か し この モデ ル の 
素材 に は 、 重 量 は ステ ン レ ス の 約 半 分 で 、 純 チ タン より も 硬い 「 プ ライ トチ タン 」 が 採用 きれ て いま す 。 
ハイ クオ リティ な 質感 で あり な が ら 、 軽く 、 硬く 、 錆び に 強い 。 腕 に つけ る と 、 ス テン レス の モデ ル と は 
デザ イン の 印象 以上 に 、 そ の 装着 感 の ちがい に 稀 か れる で し ょ う 。 


4 中 留 に は 、18K イ エロ ー ゴ プー ルド の GS ロゴ が 施さ きれ て いる 。 


SBGC005 945,000 円 ( 税 抜き 900.000 円 ) 

自動 巻 スプ リン グ ド ラ イブ 9R86 搭 載 ( 手 巻 つ き ) プラ イト チタ ン ケ ー ス ・ バ ンド シー スル ー・ ス クリ ュー バック ね ビ ロ ッ ク 式 りゅう ず ・ ボ タン 
デュ アル カー プ サ フ ァ イ ア ガラ ス (内 面 無 反射 ユー ティ ング ) 日 常 生活 用 強化 防水 (10 気圧) ワン プッ シュ 三 っ 折れ 中 留 面 磁 

スト ッ プ ウォ ッ チ 機能 (30 分 計 12 時 間 計 ) 24 時 針 つき (GMT※ 表 示 可 能 ) 最大 巻 上 時 約 72 時 間 ( 約 3 日 間 ) 持 続 委 
精度 : 平 均 月 差 よ 15 秒 (日 差 よ 1 秒 相当 ) 石 数 50 石 ケー ス サ イ ズ :43.5mm 重き :124g 厚 る :16.1mm か ん 幅 :21mm 

※GMT (=Greenwich mean time) 揚 能 と は 、 時 針 と 24 時 針 が それ ぞ れ 別 の 時 刻 を 示す こと で 、 時 差 の ある 2 つの タイ ム ゾ ー ン の (=) 
時 刻 を 表示 で きる 機能 の こと で す 。 06134004 


1 


9R スプ リン グ ド ラ イブ 


グラ ンド セイ コー スプリング ドラ イブ クロ ノ グ ラ フ 

クロ ノ グ ラ フ と は 計測 機能 を も つ 時 計 の こと 。 写真 を 見 て いた だ け ば お わか り の よう に 、 
この モデ ル に は 中 央 の りゅう ず の 上 下 に 大 き な ボ タン を も っ て いま す 。 クロ ノ グ ラ フ の 
機能 を 遂行 する た め の こ の ボタ ン は 、 その 操作 感 を 競技 用 の スト ッ プ ウォ ッ チ を 手 本 に 、 
徹底 的 に 追求 し た も の 。 ぜひ 一 度 そ の 感覚 を お 確か めく だ さい 。 クロ ノ グ ラ フ 機 構 を 
確実 に 作動 きせ る 「 ビ ラー ホイ ー ル 」 も 裏側 の 窓 か 6 ご 覧 いた だ け ま す 。 


4 黄金 色 の よ ふた つの 歯車 の 間 に 、 ひ と きわ 立体 的 な ビラ ー ホ イー ル が 見 える 。 


SBGC001 787,500 円 ( 税 抜き 750.000 円 ) 

自動 巻 ス プリ ング ドラ イブ 9R86 搭 載 ( 手 巻 つき ) ステ ン レ スケ ー ス ・ バ ンド シー スル ー・ ス クリ ュー バッ ク ねじ ロッ ク 式 りゅう ず ・ ボ タン 
デュ アル カー プ サ フ ァ イ ア ガラ ス ( 内 面 無 反射 コーティング) 日 常 生活 用 強化 防水 (10 気圧 ) ワン プッ シュ 三 っ 折れ 中 留 耐 磁 
スト ッ プ ウ ォ ッ チ 機 能 (30 分 計 12 時 間 計 ) 24 時 針 つ き (GMT※ 表 示 可 能 ) 最大 巻 上 時 約 72 時 間 ( 約 3 日 間 ) 持 続 

精度 : 平 均 月 差 よ 15 秒 (日 差 よ 1 秒 相当 ) 石 数 50 石 ケー ス サ イズ :43.5mm 重き :187g 厚 さ :16.1mm か ん 幅 :21mm 
※GMT (=Greenwich mean time) 機能 と は 、 時 針 と 24 時 針 が それ ぞ れ 別 の 時 刻 を 示す こと で 、 時 差 の ある 2 つの タイ ム ゾ ー ン の = 
時 刻 を 表示 で きる 機能 の こと で す 。 66r34004 


グラ ンド モイ コー スプ リン グ ド ラ イブ クロ ノ グ ラ フ 

グラ ンド モイ ユー 初め て の クロ ノ グ ラ フ 。 ここ に は 「 垂 直 ク ラッ チ 式 に よる 動力 伝達 方 式 が 
採用 きれ て いま す 。 現在 で も ご くわ ず か の マニ ュ フ ァ ク チュ ー ル し か 製造 で き な い この メカ ニズム は 、 
歯車 の 噛み 合い ずれ に よる 針 飛び が な く 、 計測 精度 を 向上 る せま す が 、 

も と も と 1969 年 に 、 自 動 巻 クロ ノ グ ラ フ 用 と し て は SEIKO が 世界 に 先駆 け て 採用 も の 。 

スプ リン グ ド ラ イプ ブクロ ノ グ ラ フ に は SEIKO の 独創 の 歴史 が 凝縮 され て いま す 。 


4 垂直 クラ ッ チ を 搭載 秒 ク ロ ノ グラ フ 車 」 は 、 直 径 6.05mm、 厚 さわ ず か 1.89mm。 


SBGC003 787,500 円 ( 税 抜き 750.000 円 ) 
自動 巻 ス プリ ング ドラ イブ 9R86 搭 載 ( 手 巻 つき ) ステ ン レ スケ ー ス ・ パ ンド シー スル ー・ ス クリ ュー バッ ク ね じ ロ ッ ク 式 りゅう ず ・ ボ タン 
アル カー プ す サファイア ガラ ス (内 面 無 反射 ユー ティ ング ) 日 常 生活 用 強化 防水 (10 気 圧 ) ワン プッ > つ折 れ 中 留 耐 磁 
スト ッ プ ウォ ッ チ 機能 (30 分 計 12 時 間 計 ) 24 時 針 つき (GMT※ 表 示 可 能 ) 最大 巻 上 時 約 72 時 間 ( 約 3 日 間 ) 持 続 
精度 : 平 均 月 差 よ 15 秒 (日 差 =1 秒 相当 ) 石 数 50 石 ケー ス サ イズ :43.5mm 重き :187g 厚 き :16.1mm か ん | 
reenwich mean time) 機能 と は 、 時 針 と 24 時 針 が それ ぞ れ 別 の 時 刻 を 示す こと で 、 時 差 の ある 2 つの タイ ム 、 
る 機能 の こと で す 。 


9R スプ リン グ ド ラ イブ 
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グラ ンド セイ コー スプ リン グ ド ラ イブ クロ ノ グ ラ フ 


お や 、 前 の ペー ジ に 掲載 され て いた も る の と 同じ よう な 文字 板 だ が 、 バ ンド が 革 に な る だ け で 、 

ずい ぶん 印象 は 異な る る の だ 。 上 の 写真 を 見 て そう 思わ れる の も 無理 は あり ませ ん 。 

左下 の クロ ー ズ アッ プ さ れ た 写真 を ご 覧 (だ さい 。 じ つ は この 文字 板 は 、 深く 濃い 緑 。 

光 の 強 る や 角度 に よっ て 、 微妙 に その 色合い が 変化 し ます 。 ま る で 「 ス プリ ング ドラ イブ クロ ノ グ ラ フ ]」 

と いう 世界 に 類 を 見 な い 先進 と 高 性 能 の 塊 が 、 深 遠 な 森 の な か で 鼓動 し て いる か の よう に 。 

4 この 文字 板 は 視認 性 に 優れ て いる だ け で な く 、 落 ち 着き や 安らぎ も 感じ ゃ せ て くれ る 。 

SBGC007 766,500 円 ( 税 抜き 730.000 円 ) 

自動 巻 ス プリ ング ドラ イブ 9R86 搭 載 ( 手 巻 つき ) ステ ン レ スケ ー ス クロ コ ダ イ ル バ ン ド シー スル ー・ ス クリ ュー バック ね ビ ロ ッ ク 式 りゅう ず ・ ボ タン 
デュ アル カー プ サ フ ァ イ ア ガラ ス (内 面 無 反射 コーティング) 日 常 生活 用 強化 防水 (10 気 圧 ) ワン プッ シュ 三 っ 折れ 中 留 面 磁 

スト ッ プ ウォ ッ チ 機能 (30 分 計 12 時 間 計 ) 24 時 針 つき (GMT※ 表 示 可 能 ) 最大 巻 上 時 約 72 時 間 ( 約 3 日 間 ) 持続 Es 
精度 : 平 均 月 差 よ 15 秒 (日 差 よ 1 秒 相当 ) 石 数 50 石 ケー ス サ イズ :43.5mm 重き :121g 厚 き :16.1mm か ん 幅 :21mm 『 


※GMT (=Greenwich mean time) 機能 と は 、 時 針 と 24 時 針 が それ ぞ れ 別 の 時 刻 を 示す こと で 、 時 差 の ある 2 つの タイ ム ゾ ー ン の  c ン 
時 刻 を 表示 で きる 機能 の こと で す 。 66134004 


QUARTZ 


クオ ー ツ を 超え る た め に 、 
この クオ ー ツ は 生ま れ た 。 


グラ ンド セイ コー 9F ク オー ツ アクティブ 

新た に デザ イン さる れ た この グラ ンド セイ ユー に 搭載 され て いる の は 、 ク オー ツ 式 時 計 の 

常識 を 呈 し た 9F ム ー プ メン ト 。 た と えば トル ク の 小さき い ク オー ツ で は 動か せな か っ た 、 
視認 性 の 高い 大 き な 針 を 回 す た め の モー ター や 、 二 千 分 の 1 秒 で 切り 替わる カレ ンダ ー な ど 。 
以上 は その 特徴 の ご く ご く 一 部 で し か あり ませ ん 。 グラ ンド モイ コー の た め に 開発 され た 
特別 な 心臓 が 、 い ま 、 ス ポー ティ な 表情 を も つ グ ラン ド セ イ コー の 中 で 新しい 鼓動 を 刻む 。 
クオ ー ツ ムー プ メ ント の 歴史 に 、 ま っ た く 新 し い 1 ペ ー ジ を 加え た 9F62 ム ー プ メン ト 。. 


SBGX083 262.500 円 ( 税 抜き 250.000 円 ) 
9F62 搭 載 ステ ン レ スケ ー ス ・ バ ンド スクリュー バック サフ ァ イ ア ガラ ス ( 内 面 無 反射 ユー ティ ング ) 日 常 生活 用 強化 防水 (10 気圧 ) 
ワン プッ シュ 三 つ 折れ 中 留 面 磁 電池 寿命 約 3 年 精度 : 年 差 よ 10 秒 ケー ス サ イ ズ :38.0mm 重き :137g 厚 る :9.9mm か ん 幅 :19mm 


@⑮ 


rand Seiko 


6 に ツジ 


2//」 
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グラ ンド セイ ユー 9F ク オー ツ アクティブ 

この 新しい モデ ル は 、 左 ペー ジ の プラ ッ ク と 合わ せ 、 ブ ルー、 シルバー の 3 色 か ら 6 選ぶ こと が で きま す 。 
その フォ ルム で まず 目 に つく の が 、 ポ ディ か ら 自 然 な 曲線 で 盛り 上 が る りゅう ず ガ ー ド の 存在 。 

りゅう ず を 衝撃 か ら 保 護 す る た め の デ ザイ ン で す が 、 同 時 に この 腕時計 の アク ティ ブ な アイ デン ティ ティ を も 
象徴 し て いま す 。 シン プル と 品格 に 、 新しい 個性 を 加味 し た この グラ ンド セイ コー が 似合う の は 、 

若 々 し い 精 神 を 保ち 続け る 人 の 腕 だ と 思う 。 

4 不意 の 衝撃 か ら 大 切な りゅう ず を 守る ガー ド 。 ダ イ ズ ウ オ ッ チ な ど に も 採用 きれ て いる 。 


( 左 )SBGX087 262,500 円 ( 税 抜き 250.000 円 ) 
( 右 )SBGX085 262,500 円 ( 税 抜き 250.000 円 ) 
共通 仕様 9F62 搭 載 ステ ン レ スケ ー ズ 、 スク リュ ー バ パック サファイア ガラ ス ( 内 面 無 反射 コー ティ ング ) 日 常 生活 用 強化 防水 (10 気 圧 ) 
ワン プッ シュ 三 っ 折れ 中 留 面 機 電池 寿命 約 3 年 精度 : 年 差 よ 10 秒 ケー ス サ イ ズ :38.0mm 重 る :137g 厚 き :9.9mm か ん 幅 :19mm 
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4 クオーツ 


実用 的 で ある こと と 、 美しく ある こと は 、 両立 する 。 


グラ ンド モイ コー レディス 


女性 の た め に 、 端 正 で 優 
文字 板 に 白 蝶 具 を 採用 。 
ふた つの 顔 に 仕上 げ て い 


モデ ル 


雅 な グラ ンド モイ コー を つく り ま し た 。 オー ソ ド ッ クス な フォ ルム は その まま に 、 
特定 の 波長 の 光 だ け を 反射 する この 素材 を 、 白 と 黒 の 豊か な ニュ アン ス を も つ 
ます 。 時 刻 を 示す イン デック ス は 凛と し た 輝き を 放つ ダイ ヤ モ ン ド 。 


右 ペ ー ジ の モデ ル と 同じ く 、 伝統 の デザ イン を 踏襲 し な が 6 も 男性 用 と は 一 線 を 画す 美しい 存在 感 を 静か に 主張 し ます 。 


( 左 )STGF069 315.000 
( 右 )STGF071 315,000 


円 ( 税 抜き 300,000 円 ) 


円 ( 税 抜き 300,000 円 ) 


4J52 搭 載 ステ ン レ スケ ー ス ・ バ ンド 白 蝶 具 文字 板 (ダイ ヤ 入 り ) スク リュ ー バ パック デュ アル カー プ サ フ ァ イ ア ガラ ス ( 内 面 無 反 射 コ ー テ ィング ) 日常 生活 用 強化 防水 (10 気 圧 ) 
ワン プッ シェ ュ 三 つ折 れ 中 留 面 磯 電池 寿命 約 3 年 精度 : 年 差 よ 10 秒 ケー ス サ イズ 28.9mm 重き :71g 厚 き :8.7mm か ん 幅 :14mm 


4 ダイ ヤ で 敷き つめ ゆら れ た ベゼル が 、 シ ンプ ブル な デザ イン を 華やか に 彩る 。 


( 左 )STGF063 630.000 円 ( 税 抜き 600.000 円 ) ダイ ヤ 入 り ス テン レス ケー ス 、 ス テン レス パン ド , 

(中 )STGF061 294.000 円 ( 税 抜き 280.000 円 ) ステ ン レス ケー ス ・ パ ンド 

( 右 )STGF059 294.000 円 ( 税 抜き 280.000 円 ) ステ ン レ スケ ー ス ・ バ ンド 

4J51 搭 載 スク リュ ー パ バック デュ アル カー プ ブサ ファ イア ガラ ス ( 内 面 無 反 射 ユ ー テ ィング ) 日 常 生活 用 強化 防水 (10 気 圧 ) 
ワン ブッ シュ 三 つ 折 れ 中 留 耐 磁 電池 寿命 約 3 年 精度 : 年 差 よさ 10 秒 ケー ス サ イ ズ 30.8mm 

重き :79g(STGF063) 、78g(STGF059、061) 厚 ぉ :9.0mm(STGF063) 、9.2mm (STGF059、061) か ん 幅 :15mm 
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グラ ンド モイ コー オプ ショ ン バ パンド 


(クロ コ ダ イ ル バ ン ド ) 


R0101AC 
42.000 円 ( 税 抜き 40.000 円 ) 
か ん 幅 - 中 留 門 21mm-18mm 
色 時 


バン ド 材 質 クロ コ ダ イ ル ( 手 縫い ステ ッ チ ) 


R0111AC 
31,500 円 ( 税 抜き 30.000 円 ) 


か ん 幅 - 中 留 幅 20mm-18mm 
色 時 
バン ド 材 質 クロ コ ダ イ ル 


(クロ コ ダ イ ル バ ン ド 用 中 留 ) 
SS 
SN 


R0101AC-BK00 
52.500 円 ( 税 抜き 50.000 円 ) 


中 浪 幅 18mm 
中 留 材 質 ステ ン レ スス チー ル 


※ ク ロコ ダイ ル バ ン ド に 中 留 は 付属 し て お り ま せん 。 


R0102AC 
42.000 円 ( 税 抜き 40.000 円 ) 


か ん 幅 - 中 留 幅 21mm-18mm 
色 こげ 茶 
バン ド 材 質 クロ コ ダ イ ル ( 手 縫い ステ ッ チ ) 


R0112AC 
31.500 円 ( 税 抜き 30.000 円 ) 


か ん 幅 一 中 留 幅 20mm-18mm 


色 こげ 茶 
バン ド 材 質 クロ コ ダ イ ル 


ジン / ア ジグ 4 50 こ ュー ルク 。 


SEIKO は 、 最 先端 の 技術 に よっ て 全て の ムー プ ブ メ ント を 自社 で 
開発 ・ 設 計 し 、「 ひ げ ぜ ん まい 」 を 含む ウォッ チ の 主 な 構成 部 品 の 
製造 と 、 そ の 完成 体 の 組立 、 品 質 検査 を 自社 で 一 貫 し て 行なっ て いる 、 
世界 で も 類 ま れ な 「 マ ニュ ファ クチ ュー ル 」 で す 。 その 製品 は 、 

伝統 的 な 機械 式 時 計 だ け に と ど ま ら 6 ず 、( 世 界 初 の クオ ー ツ ウオ ッ チ や 
SEIKO 独 自 の 第 三 の ム ー プ メン ト 「 ス プリ ング ドラ イブ 」 な ど ) 

新しい 時 計 の メカ ニズム を 世界 に 先駆 け て 、 次 々 と 生み 出し て いま す 。 
この よう に SEIKO は 、 世 界 を リー ド し て 進化 し 続け る 

マニ ュ フ ァ ク チュ ー ル と し て 、 独 創 的 な 製品 を 世に 送り 出す と と も に 、 
その 全て の 製品 に な いて 独自 の 高い 品質 を 実現 し て いま す 。 


永く 愛し て いた だ く た め に 。 


【 定 期 的 な 分 解 掃 除 ( オ ー バ ー ホ ー ル ) と 研磨 修理 の ご 案内 】 

ムー プ メ ント 内 で 部 品 同士 が 噛み 合う 箇所 に は 油 が 欠か せま せん 。 
定期 的 な 分 解 掃 除 が 必要 で ある 理由 の ひと つ は 、 こ の 油 を 適切 に 
メン テ ナ ン ス する こと で 部 品 の 摩耗 、 損 傷 を 防ぐ た めで す 。 

また 、 セ イコ ユー プレ ミア ムウ オッ チ ・ サ ービス ステ ーション で は 研磨 修理 も 
有料 に て 承っ て お り ま す 。 定期 的 な 分 解 掃除 の 際 に は 、 ぜひ 

ケー ス と バン ド の 研磨 修理 6 ご 検討 くだ さい 。 

料金 や 修理 期間 、 仕 上 が り 具 合 な ど ぼ に つい て は 、 グ ラン ド セ イ ユー 
マス ター ショ ッ プ まで お 問い 合わ せく だ さい 。 


※ な お 、 研 磨 修理 に つい て は 以下 の 点 に つい て 、 あら か じ め ご 了承 くだ さい ます よう お 願い いた し ます 。 
・ 研 磨 不可 能 な 場合 や 研磨 不可 能 な 部 分 が ある 場合 が あり ます 。 

・ 打 痕 な ど に よる 傷 は 、 研 磨 修理 で は 消え な い 場 合 が あり ます 。 

・ ご 購入 当初 の 仕上 が り と は 異な る 場合 が あり ます 。 

・ り ゅ うず 、 ボ タン 、 裏 氷 た 、 中 留 の マー ク 部 分 は 研磨 で きま せん 。 


